Vergleichsliste 12 V Ladekabel für ALAN und Albrecht Funkgeräte 


Funkgerät 


12 V Ladekabel 


230 V Steckerlader 


ALAN K1 

G7 Standlader (auch für ATLANTIC) 
G7 Ladebuchse am Gerät 

G12 Ladebuchse am Gerät 

G12 Ladeschale 

Atlantic direct am Gerät 

Scala 500, Rider 

Tectalk Smart 

Tectalk PRO nur Standlader 

Ocean/ ALAN 445 Sport 

Ocean/ ALAN 445 Sport Standlader 
ALAN 777 

MIDLAND G 5 

Tectalk Joker 

ALAN 441, 443, Reer 

ALAN 451, 456 

Tectalk Action 

Doppelstandlader ALAN441,443,Reer 
Tectalk, Tectalk FM 

HP 446 mitgelieferteStandladeschale 
HP446 / HP105 Schnell-Ladeschale 


29251 

29251 

29724 

29251 

nicht erhältlich 
29724 

29724 

29251 

7571, 

direkt am Gerät 29724 
7575 mitgeliefert! 
29251 

29251 

29725 

29724 

29724 

29724 

7576 

29251, über Standlader 
7571 

7571 


73690 
C689 


AL251 
73690 
73620 
C689 
C606 
C689 
C606 
29255 
0663.02 
G949 


2 Netzlader MW-K1 mitgeliefert 
Netzlader 9 V 300 mA 

Netzlader MW904 

Netzlader MWG5 oder 73690 
Netzlader 9V 300 mA 

Netzlader MW904 

Netzlader mitgeliefert 

Netzlader mitgeliefert 

Netzlader mitgeliefert 

Netzlader MW 904 

Netzlader mitgeliefert beim Standlader 
Netzlader mitgeliefert 

Netzlader je nach Version mitgeliefert 
Netzlader je nach Version mitgeliefert 
Netzlader MW 904 

Netzlader MW 903 

Netzlader MW 904 

Netzlader mitgeliefert oder MW 903 
Netzlader mitgeliefert beim Standlader 
Netzlader mitgeliefert 

Netzlader mitgeliefert 


